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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1997. 


Ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei 
profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture territoriali, 
comprese quelle dei comandi provinciali di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, 
Vibo Valentia e Crotone. 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; 

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930 sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 


Vista la legge 4 marzo 1982, n. 66 recante aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco; . 


‘ Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1992, 
registro n. 45 Interno, foglio n. 188 con il quale, in attuazione dell’art. 6 della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, sono state determinate per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche delle 
qualifiche funzionali e dei nuovi profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 
4 agosto 1990, n. 335; 

Visti i decreti del Ministro dell’interno in data 28 maggio 1992. registrati alla Corte dei conti il 
17 novembre 1992, registro n. 50 Interno, fogli n. 312, 313 e 314, con i quali sono state determinate le 
dotazioni organiche territoriali degli uffici centrali e periferici. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
distinte per qualifiche funzionali e profili professionali a far tempo dal 1° gennaio 1992; 

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito nella legge 28 febbraio 1992, n. 217 che ha 
stabilito, tra l’altro, ùn aumento di organico nei profili amministrativo-contabili per il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco; 

Visti i decreti del Ministro dell’interno in date 3 settembre, 3 novembre, 20 dicembre 1993 e 14 aprile. 
1994 con i quali si è provveduto alla modifica della distribuzione territoriale delle consistenze organiche 
di cui ai precedenti decreti ministeriali del 28 maggio 1992; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 


Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modifiche, con legge 14 luglio 1995, 
n. 284, con il quale, per le esigenze connesse all’esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici 
del Ministero dell’interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio- 
Ossola e Vibo Valentia, la dotazione organica dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è 
aumentata di otto unità; 

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1996, registrati alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996 (Gazzetta 
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1996), con i quali nelle.suddette province sono stati istituiti i comandi pro- 
vinciali dei vigili del fuoco; 

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609, con il 
quale sono stati aumentati gli organici dei profili di capo reparto, capo squadra e vigili permanenti; 

Vista la nota n. 773/3401 dell’11 marzo 1997 con la quale il Ministro dell’interno al fine di consentire 
l'operatività dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nelle menzionate nuove province, ravvisa la 
necessità di stabilirne la dotazione organica del personale e nel contempo procedere alla ripartizione nelle 
strutture terntoriali dei posti recati in aumento dalle citate leggi 284/95 c 609/96 in uno ad una nuova 
ripartizione, in attesa di quella che deriverà dalla verifica dei carichi di lavoro, dell’intera dotazione orga- 
mca del personale dei vigili del fuoco; 


ga 
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Ritenuto, pertanto, in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo in attua- 
zione del comma 3 dell’art. 6 e dell’art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modifica- 
zioni e integrazioni, ed al fine di consentire l’operatività dei comandi nelle otto nuovo province, di proce- 
dere alla ripartizione della dotazione organica del personale dei vigili del fuoco quale risultante dalle 
disposizioni legislative sopra richiamate, nei predetti comandi provinciali e nelle altre strutture territoriali 
del Corpo dei vigili del fuoco; 


Preso atto che è stato ultimata la rilevazione dei carichi di lavoro, secondo la metodologia appro- 
vata dal Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 2393/94 del 10 gennaio 1995, e che gli esiti di 
tale rilevazione formeranno oggetto di specifica proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche 
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 31 del 
decreto legislativo’ 29/93; 


Atteso che sulla proposta di ripartizione delle dotazioni organiche del personale, così come formu- 
lata nella nota sopra citata dal Ministro dell’interno, si è raggiunta l’intesa con il Dipartimento della fun- 
zione pubblica ed il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, come da verbale in data 
17 aprile 1997 della conferenza di servizi, convocata dal Ministro per la funzione pubblica con fax 
n. 19944 del 9 aprile 1997; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le 
funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri; 


Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, regi- 
strato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con il quale le funzioni 
oggetto della delega di cui al decreto del Presiderite del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 possono 
essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli in materia di 
determinazione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordi- 
namento autonomo; 


Previa mformazione alle organizzazioni sinaacali maggiormente rappresentative; . 


Decreta: 


1. La ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e 
dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture territoriali, 
comprese quelle dei comandi provinciali di Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Vibo Valentia e 
Crotone, è definita secondo l’allegata tabella A - Quadri 1, 2, 3 e 4 - che costituisce parte integrante del 
presente decreto e sostituisce quelle di cui ai provvedimenti legislativi e ministeriali citati nella premessa. 


2. Con successivo decreto si provvederà, su proposta del Ministro dell’interno, alla rideterminazione 
delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle operazioni 
di verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell’art. 6; comma 3, e dell’art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 e succèsive modificazioni ed integrazioni. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 
Roma, 29 aprile 1997 


p. Il Presidente: BETTINELLI 


Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1997 - 
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 362 
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Tabella A 
Quadro 1 
Ministero dell'Interno 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dotazione organica 
Qualifiche dirigenziali 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente generale - livello C 1 
Dirigente 145 
Totale 
Dirigenti area operativa servizio sanitario 
Dirigente 2 
Totale [oe] 
Dirigenti area operativa servizio ginnico-sportivo 
Dirigente 2 
Totale [2] 
Qualifiche funzionali 
Codice ; . : Dotazione 
denoriinazione Profili professionali bivanica 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore. 107 
11 Ispettore ginnico-sportivo coordinatore 1 
14 Medico coordinatore 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 213 
10 Ispettore ginnico-sportivo direttore 1 
13. Medico direttore 1 
92 Analista di sistema 4 
93 Analista di procedure 4 
Totale 223 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 315 
6 Ispettore antincendi 205 
9 Ispettore ginnico-sportivo 1 
12 Medico 5 
20 Responsabile amministrativo 74 
21 Responsabile amministrativo contabile 149 
79 Capo tecnico 17 
89 Capo sala macchine 1 
90 Analista 3 
91 Programmatore di sistema 2 
Totale 
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Tabella A 
Quadro 1 
Codice Ù i : Dotazione 
denominazione Profili professionali oraanica 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 7.952 
3 Capo reparto 3.398 
4 Assistente tecnico antincendi 264 
18 Assistente amministrativo 259 
19 Ragioniere 273 
22 Assistente tecnico fototelecinematografico 1 
33 Assistente tecnico industrie grafiche 1 
42 Assistente tecnico chimica industriale 1 
43 Assistente tecnico energia nucleare 1 
44 Assistente tecnico elettronica 4 
45 Assistente tecnico elettronica industriale 5 
60 Assistente tecnico edile 2 
78 Assistente tecnico motorista 30 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 25 
86 Consollista 6 
87 Capo unità operativa 16 
88 Programmatore 20 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 14.951 
17 Operatore amministrativo contabile 161 
‘24 Litografo specializzato 3 
26 Tipografo impressore specializzato 2 
28 Tipografo compositore specializzato 4 
30 Fotocompositore specializzato 2 
36 Cameriere direttore sala e bar 2 
38 Operatore specializzato alimentazione 10 
41 Operatore tecnico specializzato laboratorio 15 
47 Infermiere professionale 4 
49 Falegname specializzato 3 
51 Pittore specializzato 30 
53 Idraulico specializzato 13 
55 Elettricista specializzato 23 
57 Muratore specializzato 7 
58 Disegnatore specializzato 9 
59 Tecnico agrario specializzato 3 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 29 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 20 
67 Saldatore specializzato DS) 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 18 
71 Elettrauto specializzato 30 
73 Motorista meccanico specializzato 48 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 17 
76 Collaudatore meccanico 25 
77 Capo officina 0 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 77 
83 Addetto ai terminali evoluti 119 
84 Operatore .sala macchine 90 
85 Registratore di dati 18 
94 Operatore fototelecinematografico 3 
95 Fonico fototelecinematografico 2 
96 Missagista montatore 1 


Totale 


15.744 
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Tabella A 
Quadro 1 


Codice . ; è Dotazione 
Pi Profili professionali î 
denominazione p organica 


Quarta qualifica funzionale 


15 Dattilografo 930 
16 Coadiutore 799 
23 Litografo 1 
25 Tipografo impressore 1. 
27 Tipografo compositore 1 
29 Fotocompositore .1 
31 Fotografo editoriale 2 
32 Legatore 3 
35 Cameriere 4 
37 Operatore per l'alimentazione 11 
40 Agente ausiliario laboratorio tecnico 8 
46 Infermiere generico 4 
48 Falegname 3 
50 Pittore 20 
52 Idraulico 9 
54 Elettricista 22 
56 Muratore 4 
62 Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 27 
64 Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 21 
66 Saldatore 2 
68 Aggiustatore meccanico 17 
70 Elettrauto 27 
72 Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 37 
74 Operatore lavorazioni materiali non metallici 17 
80 Apparecchiatore elettronico 62 


Total 


Terza qualifica funzionale 
34 Addetto alla ristorazione C) 
- 39 Addetto alle lavorazioni 300 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 31.444 


Totale generale (31:58 ] 
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Tabella A 
Quadro 2 
Ministero dell'interno 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Amministrazione centrale 
Dotazione organica - 
Qualifiche dirigenziali 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente generale - livello C Ù 
Dirigente 28 
Totale 
Dirigenti area operativa servizio sanitario 
Dirigente 2 
Totale [Oa 
Dirigenti area operativa servizio ginnico-sportivo 
Dirigente 2 
Totale Cei 
Qualifiche funzionali 
codice Profili professionali Palio 
denominazione FOMRLP __organica 
Nona qualifica funzionale 
8 ispettore antincendi coordinatore 20 
41 Ispettore ginnico-sportivo. coordinatore 1 
14 Medico coordinatore 1 
Totale [ 22 ] 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 20 
10 Ispettore ginnico-sportivo direttore 1 
13 Medico direttore 1 
92 Analista di sistema 4 
93 Analista di procedure 4 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 52 
6 Ispettore antincendi 39 
9 Ispettore ginnico-sportivo 1 
12 Medico 5 
20 Responsabile amministrativo 29 
21 Responsabile amministrativo contabile 13 
79 Capo tecnico 1 
89 Capo sala macchine 1 
90 Analista 3 
91 Programmatore di sistema 2 
Totale 


i 
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Tabella A 
Quadro 2 
Codice : . ; Dotazione 
dc Profili professionali drasnica 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 225 
3 Capo reparto 157 
4 Assistente tecnico antincendi 29 
18 Assistente amministrativo 49 
19 Ragioniere 33 
22 Assistente tecnico fototelecinematografico 1 
33 Assistente tecnico industrie grafiche 1 
42 Assistente tecnico chimica industriale 1 
43 Assistente tecnico energia nucleare 1 
- 44 Assistente tecnico elettronica 4 
45 Assistente tecnico elettronica industriale È) 
60 Assistente tecnico edile 2 
78 Assistente tecnico motorista DS) 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 6 
86 Consollista 6 
88 Programmatore 20 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 102 
17 Operatore amministrativo contabile 28 
24 Litografo specializzato 3 
26 Tipografo impressore specializzato 2 
28 Tipografo compositore specializzato 4 
30 Fotocompositore specializzato 2 
36 Cameriere direttore sala e bar 2 
38 Operatore specializzato alimentazione 10 
41 ©peratore tecnico specializzato laboratorio 10 
47 Infermiere professionale 4 
49 Falegname specializzato 3 
51 ‘ Pittore specializzato 5 
53 Idraulico specializzato 13 
55 Elettricista specializzato 7 
57 Muratore specializzato 7 
58 Disegnatore specializzato 9 
59 Tecnico agrario specializzato 3 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 2 
65 . Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 2 
67 Saldatore specializzato 5 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 2 
71 Elettrauto specializzato 3 
73 Motorista meccanico specializzato DS) 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato D) 
83 Addetto ai terminali evoluti 26 
. 84 Operatore sala macchine 24 
85 Registratore di dati 18 
94 Operatore fototelecinematografico 3 
95 Fonico fototelecinematografico 2 
96 Missagista montatore 1 
Totale 
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Tabella A 
Quadro 2 
Godice Profili professionali Dotazione 
denominazione organica 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 109 
16 Coadiutore 84 
- 23 Litografo 4 
25 Tipografo impressore 1 
27 Tipografo compositore 1 
29 Fotocompositore 1 
31 Fotografo editoriale’ 2 
32 Legatore 3 
35 Cameriere 4 
37 Operatore per l'alimentazione ti 
40 Agente ausiliario laboratorio tecnico 8 
46 Infermiere generico 4 
48 Falegname 3 
50. Pittore 4 
52 Idraulico 9 
54 Elettricista 6 
56 Muratore - 4 
62 Operatore lavorazione profilati laminati metallici 2 
64 Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 3° 
- 66 Saldatore 2 
68 Aggiustatore meccanico 1 
70 Elettrauto 2 
72 Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 3 
74 Operatore lavorazioni materiali non metallici 1 
80 Apparecchiatore elettronico 5 
Totale 274 
Terza qualifica funzionale 
34 Addetto alla ristorazione 5 
39 Addetto alle lavorazioni 29 
Totale 
Totale qualifiche ‘dirigenziali CC] 
Totale qualifiche funzionali 
Totale generale (ST ] 


=D 
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Tabella A 
Quadro 3 
Ministero dell'Interno 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ispettorati Regionali 
Dotazione organica 

Codice A ; È Dotazione 
Henominazione Profili professionali ardanica: 


ISPETTORATO INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO E IL MOLISE - L'AQUILA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


. Ottava qualifica funzionale 


21 
79 


2Z3a0n 


Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica.funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale . 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Ragioniere 

Assistente tecnico motorista 
Capo unità operativa 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 

Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 

Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico specializzato 

Elettrauto specializzato 

Motorista meccanico specializzato 

Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 
Collaudatore meccanico 

Operatore sala macchine 

Totale 


SENTI: I99ES 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice: Profili professionali Dotazione 
denominazione organica — 


segue Ispettorato Interregionale Vigili det Fuoco per L'Abruzzo e il Molise - L'Aquila 


15 
16 
50 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


. Totale complessivo 


SEGRE 7. [DES 


E 


—- 
N 


HOLÈ 
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Tabella A 
Quadro 3. 
Codice È ; n Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 


ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA CALABRIA - CATANZARO 


20 
21 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile . 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Ragioniere 

Assistente tecnico motorista 
Capo unità operativa 

Totaie 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile dei fuoco 

Operatore amministrativo contabile 

Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 

Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico specializzato 

Elettrauto specializzato . 

Motorista meccanico specializzato 

Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 
Collaudatore meccanico 

Operatore sala macchine 

Totale 


— IS 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice A ; } Dotazione 
denemifazione Profili professionali div anica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Calabria - Catanzaro 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo. 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche runzionau 


Totale complessivo 


=.= 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice È : A Dotazione 
dello azione Profili professionali dreanica 
ISPETTORATO REGIONALE VV.F. PER LA CAMPANIA - NAPOLI 
Dirigenti area operativa tecnica 
-. Dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale [N 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale PI 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
20 Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale CI] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8 
3 Capo reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 ‘. Ragioniere 1 
78 Assistente tecnico motorista 2 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Tolale 2] 
Quinta qualifica funzionale 
1° Vigile de! fuoco 3 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
51 ‘ Pittore specializzato 2 
55. Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 2 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 
71 Elettrauto specializzato 2 
73 Motorista meccanico specializzato 3 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 2 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 
84 Operatore sala macchine 4 
Totale 


SIEDE Lg O 


26-11-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 276 
Tabella A 
Quadro 3 
Sodice Profili professionali Dotazione 
denominazione i organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Campania - Napoli 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


ii 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice si x ; Dotazione 
denominazione Profili professionali draanica 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale Eos) 
Nona qualifica funzionale. 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale [ 1 ] 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale ES] 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
20 . Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale [Es] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8 
3 Capo reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 ‘ Ragioniere 1 
78 Assistente tecnico motorista 2 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 4 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
51 Pittore specializzato . 2 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 2 
65 Operatore specializzato di macchine perle lavorazioni metalliche e plastiche 1 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 
71 Elettrauto specializzato 2 
73 Motorista meccanico specializzato 3 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 2 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 6 
84 Operatore sala macchine 4 
Totale 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 3 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna - Bologna 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 


- Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 


Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 

Operatore lavorazioni materiali non metallici 

Apparecchiatore elettronico 


‘ Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo - 
Responsabile amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Ragioniere 

Assistente tecnico motorista 
Capo unità operativa 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 

Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 

Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico specializzato 

Elettrauto specializzato 

Motorista meccanico specializzato 

Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 
Collaudatore meccanico 

Operatore sala macchine 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Totale 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per il Friuli Venezia Giulia - Trieste 


39 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice È ; ; Dotazione: 
denominazione Protif professionali organica 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL LAZIO - ROMA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale PR 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale (i) 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
20 Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale [nn 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8 
3 Capo reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 Ragioniere 1 
78 Assistente tecnico motorista 2 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Totale CC] 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 4 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
Si Pittore specializzato 2 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 3 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 2 
69 Aggiustatore meccanico specializzato Li 
71 Elettrauto specializzato 3 
73 Motorista meccanico specializzato 4 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 2 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 6 
84 Operatore sala.macchine 4 
Totale 


29903 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice Dotazione 


denominazione 


Profili professionali 


organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per il Lazio - Roma 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 


‘ Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche’ 


Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice x are Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 

ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA LIGURIA - GENOVA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
-Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale [si 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale Esa] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore.tecnico antincendi 1 

20 Responsabile amministrativo 2 

21. Responsabile amministrativo contabile 1 

79 Capo tecnico 1 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 8 

3 Capo reparto 7 

4 Assistente tecnico antincendi 1 

19 Ragioniere 1 

78 Assistente tecnico motorista 1 

82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 

87 Capo unità operativa 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 3 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

51 Pittore specializzato 1 

55 Elettricista specializzato 1 

63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 

65 Operatore specializzato di maéchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 

69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 

71 Elettrauto specializzato 1 

73 Motorista meccanico-specializzato 2 

75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 

76 Collaudatore meccanico 1 

81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 

84 Operatore sala macchine — 4 
Totale 2] 
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‘Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabelia A 
Quadro 3 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Liguria - Genova 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni: 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice î a Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA LOMBARDIA - MILANO 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale [TC] 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale [e 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
20 Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale [NEI 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8. 
3 Capo reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 Ragioniere 1 
. 78 Assistente tecnico motorista 2 
‘82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Tolale CO] 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 4 
17 Operatore amministrativo contabile. 1 
51 Pittore specializzato 2 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 3 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 2 
69 Aggiustatore meccanico specializzato i 
71 Elettrauto specializzato 3 
73 Motorista meccanico specializzato 4 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 2 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 6 
84 Operatore sala macchine 4 
Totale 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia - Milano 


39 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 
Coadiutore 


‘Pittore 


Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 

Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 

Operatore lavorazioni materiali non metallici 

Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LE MARCHE - ANCONA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale - 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica. funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo — 
Responsabile amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


. Capo squadra 


Capo reparto 

Assistente tecnico’ antincendi 
Ragioniere. 

Assistente tecnico motorista 
Capo unità operativa 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 

Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 

Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico specializzato 

Elettrauto specializzato 

Motorista meccanico specializzato 

Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 
Collaudatore meccanico 

Operatore sala macchine 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 
Coadiutore 


-Pittore 


Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 

Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 

Operatore lavorazioni materiali non metallici 

Totale 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per le Marche - Ancona 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice È eli Dotazione 
denominazione i Eronii professionali organica 


ISPETTORATO INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - TORINO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Gapo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 


-Capo reparto 


Assistente tecnico antincendi 
Ragioniere 

Assistente tecnico motorista 
Assistente tecnico telecomunicazioni 
Capo unità operativa 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 


Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 


Aggiustatore meccanico specializzato . 
Elettrauto specializzato 
Motorista meccanico specializzato 


Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 


Collaudatore meccanico 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Operatore sala macchine 

Totale 


i 


26-11-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 3 


Dotazione 
organica 


Codice 


inazi i ionali 
denominazione Profili professional 


segue Ispettorato Interregionale Vigili del Fuoco per il Piemonte e Valle D'Aosta - Torino 


Quarta qualifica funzionale 


15 Dattilografo 5 
16 Coadiutore 3 
50 Pittore 1 
54 Elettricista 1 
62 Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 2. 
64 Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 
68 Aggiustatore meccanico 1 

. 70 Elettrauto 2 
72 Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 2 
74 Operatore lavorazioni materiali non metallici 1 
80 Apparecchiatore elettronico 4 

Total CZ] 


Terza qualifica funzionale 
39 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


ala 
NN 


Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


© 
(+) 


HAD E 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice ? ; , Dotazione 
sionali - 
denominazione Pron profes organica 


ISPETTORATO INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA PUGLIA E BASILICATA - BARI 


20 . 


79 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo. reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Ragioniere 

Assistente tecnico motorista 


Assistente tecnico telecomunicazioni 


Capo unità operativa 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile de! fuoco 

Operatore amministrativo contabile 

‘Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 

Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche.e plastiche 
Aggiustatore meccanico specializzato 

Elettrauto specializzato 

Motarista meccanico specializzato 

Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 
Collaudatore meccanico 

Apparecchiatore elettronico specializzato 

Operatore sala macchine 

Totale 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
‘ denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Interregionale Vigili del Fuoco per la Puglia e Basilicata - Bari 


39 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 


Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche . 


Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Tòtale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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. Tabella A 
Quadro 3 
‘ Codice se i , Dotazione 
“denominazione Profili professionali cidianica 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SARDEGNA - CAGLIARI 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale [TI] 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale CT 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale [as] 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
20 Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale CT] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8 
3 Capo reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 Ragioniere 1 
78 Assistente tecnico motorista 1 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 5 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
51 Pittore specializzato 1 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 
71 Elettrauto specializzato 1 
73 Motorista meccanico specializzato 2 
75 Opératore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 1 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato - 3 
84 . Operatore sala macchine 6 
Totale 3] 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Sardegna - Cagliari 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore. 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Toiaie compiessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice A ; i Dotazione 
denominazione Profili professionali organica. 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA - PALERMO 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale [I] 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale iii 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
20 - Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale 3] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8 
3 Capo reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 Ragioniere 1 
78 Assistente tecnico motorista 2 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Tolale 2] 
Quinta qualifica funzionale 
i Vigile del fuoco 5 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
51 Pittore specializzato 2 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 2 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 
71 Elettrauto specializzato 2 
73 Motorista meccanico specializzato 3 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 2 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 
84 Operatore sala macchine 4 
Totale 


2 pe 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 3 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia - Palermo 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice ; Foa: Dotazione 
denominazione Profili professionali “tesa 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA TOSCANA - FIRENZE 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale [10] 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore Li 
Totale CT] 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
20 + Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
79 Capo tecnico 1 
Totale 33 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 8 
3 Capo-reparto 7 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
19 Ragioniere 1 
78 Assistente tecnico motorista 2 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Totale Cz 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 5 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
51 Pittore specializzato 2 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 2 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 
71 Elettrauto specializzato 2 
73 Motorista meccanico specializzato 3 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 2 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 
84 Operatore sala macchine 4 
Totale 


== 39. 
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denominazione 
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Tabella A 
Quadro 3 


Dotazione 
organica 


segue Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Toscana - Firenze 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 
Codice ; w î Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER L'UMBRIA - PERUGIA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CD] 
Nona qualifica funzionale 
8 ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale = 
Settima qualifica funzionale 
o) Collaboratore tecnico antincendi 1 
20 Responsabile amministrativo 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale CA] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 7 
3 Capo reparto 6 
19 Ragioniere 1 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
87 Capo unità operativa 1 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 3 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 
84 Operatore sala macchine 4 
Totale II 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 3 
16 Coadiutore 1 
80 Apparecchiatore elettronico 2 
Totale 5] 
Terza qualifica funzionale 
39 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale 33] 
Totale qualifiche dirigenziali C_1] 
Totale qualifiche funzionali 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 3 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


ISPETTORATO INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE - PADOVA 


20 
21 


D 
DIBRWN 


15 
16 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima Qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo 


‘Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Ragioniere 

Cana unità operativa 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Operatore safa macchine 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


a di 


41 


26-11-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 3 
Codice 4 ; ; Dotazione 
deltominazione Profili professionali Diggnica 
Riepilogo Ispettorati Regionali Vigili del Fuoco 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 16 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 16 
Totale [ 16 ] 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 15 
Totale 3] 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 16 
6 Ispettore antincendi 6 
20 Responsabile amministrativo 32 
21 Responsabile amministrativo contabile 16 
79. Capo tecnico 14 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 126 
3 Capo reparto 110 
4 Assistente tecnico antincendi 15 
19 Ragioniere 16 
78 Assistente tecnico motorista 22 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 11 
87 Capo unità operativa 16 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 59 
17 Operatore amministrativo contabile 16 
51 Pittore specializzato 22 
55 Elettricista specializzato 14 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 24 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 16 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 14 
71 Elettrauto specializzato 24 
73 Motorista meccanico specializzato 38 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 14 
76 Collaudatore meccanico 22 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 48 
84 Operatore sala macchine 66 


Totale 


_ 43 — 
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Tabella A 
Quadro 3 
—_——-22+212m—Z:EpTC;,TA——r—-aaaetétm11 1 ___——____m—PÒm__Òmt_r__1127=___—_._—_—._._.._._._._._.r..._..__...+mm-__—_._._..__2=—.É_.__m 
Codice ° : ; 7 Dotazione 
denominazione Prefiliprofessional organica 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 72 
16 Coadiutore 40 
50 Pittore 14 
54 Elettricista 14 
62 Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 22 
64 Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 16 
68 Aggiustatore meccanico 14 
70 Elettrauto . 22 
72 Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 30 
74 Operatore lavorazioni materiali non metallici 14 
80 Apparecchiatore elettronico 36 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
39 Addetto alle lavorazioni 221 


Totale 


Totale qualifiche funzionali 


Totale qualifiche dirigenziali 
|_1.339 


Totale generale [1339] 
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Codice 
denominazione 


Ministero dell'Interno 


Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
‘ Comandi Provinciali 
Dotazione organica 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


— 
O0ORPÒSN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI AGRIGENTO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tècnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice È î ì Dotazione 
denominazione Prot protessionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CT 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi : 1 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale [a 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 64 

3 . Capo reparto 33 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 3 
miotalo 104 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 140 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 7 

16 Coadiutore 7 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali (_CC] 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


-—- A 
OO RWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale - 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi . 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice DE NEGRE Dotazione 
denominazione Profili professionali Sraanità 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI AOSTA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale - [a | 
Ottava qualifica funzionale 

7 {Ispettore antincendi direttore 1 
Totale peste] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 32 

3 Capo reparto 13 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 68 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

RR Addetto ai terminali evoluti i 
Totale 
Quarta qualifica funzionale - 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 


Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 


5 
4 
Totale qualifiche funzionali CC] 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


cè da 
O0ODRE’WN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI AREZZO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; MERE Dotazione 
denominazione Figli prefessionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale [sl 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 48 

3 Capo reparto 18 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 ‘ Ragioniere 2 
Totale = 1 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 92 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 7 

16 Coadiutore 6 
Totale 1°] 
Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione : organica 


A a 
OQDRPWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ASTI 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Sedia Profili professionali Dotazione 
denominazione organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale [2] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 3 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 56 

3 Capo reparto 28 

4 Assistente tecnico antincendi 1 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 120 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale [2] 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 6 

16 Coadiutore 5 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali CC] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 


denominazione organica 


NNow 


doaRwWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BARI 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale . 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


DOPLWN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale : 


Ottava qualifica funzionale 
ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
AOCETO ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice A ; ) Dotazione 
denominazione Froflli professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale. ra 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 48 

3 Capo reparto 23 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 41 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 100 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo - 
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Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


Nou 


lo 
da PW 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale - 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi . 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


1 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice , ; î Dotazione 
defisininazione Profili professionali sana: 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CI 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi i 
6 Ispettore antincendi 1 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale (n 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 25 
3 Capo reparto 8 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Tolale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 51 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
Totale EC] 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 3 
16 Coadiutore 2 
Totale qualifiche dirigenziali CTC] 
Totale qualifiche funzionali 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice è ; x Dotazione 
denominazione FINE professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale I 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 2 
Totale Esa 
Ottava qualifica funzionale 
7 ‘Ispettore antincendi direttore- 3 
Totale CC] 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 4 
6 Ispettore antincendi ‘ 4 
20 Responsabile amministrativo 1 
21 Responsabile amministrativo contabile 2 
Totale CT] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 148 
3 Capo reparto 52 
4 Assistente tecnico antincendi 4 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Raaioniere 4 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 260 
17 Operatore amministrativo contabile 
83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 
16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


Now 


—_ 
O0OPARPEWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale - 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi - 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


St 99 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice 2 : ; Dotazione 
denominazione ì Etoliiprefessionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi * 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale [I 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 88 

3 Capo reparto 39 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere K) 
Totale | 134 | 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 152 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


Oa RWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi - 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; : , Dotazione 
deriaminazione | Profili professionali didanica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CT 
Ottava qualifica funzionale 

?7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale CZ] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale CE 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 48 

3 Capo reparto 18 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 100 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale | 102 j 
Quarta qualifica funzionale 

15 - Dattilografo 

16 Coadiutore 


Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 


6 
pes 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CAMPOBASSO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Tofale complessivo 


a pe 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice : . ; Dotazione 
denominazione Egon professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale Es 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale CT] 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 3 

6 Ispettore antincendi ’ 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale (_TC1] 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 52 

3 Capo reparto 23 

4 Assistente tecnico antincendi 1 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 3 
Totale [ 81 | 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 108 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 9 

16 Coadiutore 8 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali CT] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
———————————_11————————___—___——————------nptt__!T.€-+«-AAaAaaa«@(Trr——_———__ST___——_——r—rr_—r—rr.-b 
i Prot proessina Fo 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CT] 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 2 
Totale Es=i 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 3 
Totale CC] 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 3 
6 Ispettore antincendi 4 
20 Responsabile amministrativo 1 
21 Responsabile amministrativo contabile 2 
79 Capo tecnico 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 153 
3. Capo reparto 66 
4 Assistente tecnico antincendi 4 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 3 
78 Assistente tecnico motorista 1 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 272 
17 Operatore amministrativo contabile 2 
51 Pittore specializzato 1 
55 Elettricista specializzato 1 
63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 
69 Aggiustatore meccanico specializzato 1 
71 Elettrauto specializzato 1 
73 Motorista meccanico specializzato 2 
75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 1 
76 Collaudatore meccanico 1 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 288 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ? ; x Dotazione 
denominazione Profili professionali bianca 
segue Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 11 

16 Coadiutore 12 

50 Pittore 1 

54 Elettricista 1 

62 Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 1 

64 Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 1 

68 Aggiustatore meccanico 1 

70 Elettrauto 1 

72 Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 2 

74 Operatore lavorazioni materiali non metallici 1 

80 Apparecchiatore elettronico 2 
Totale 
Terza qualifica funzionale 

39 Addetto alle lavorazioni 15 
Totale CRI 
Totale qualifiche dirigenziali C__ 0] 
Totale qualifiche funzionali 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; : E Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
{ 

Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale [rei 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 1 

6 Ispettore antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale DI 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 76 

3 Capo reparto 34 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 128 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice : : 3 Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CC 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale == 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 56 
3 Capo reparto 28 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
82 Assistente tecnico telecomunicazioni 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 116 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
81 Apparecchiatore elettronico specializzato 3 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale E] 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 6 
16 Coadiutore 5 
80 Apparecchiatore elettronico 3 
Terza qualifica funzionale 
39 Addetto alle lavorazioni. 3 


Totale 
Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


da 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COMO 


Dirìîgenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale . 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 


—- a 
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15 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
ispettore antincendi ‘ 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice Lia î } Dotazione 
denominazione Profili professionali i organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CC] 
Ottava qualifica funzionale 

7 ispettore antincendi direttore 2 
Total 2] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale EI 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 32 

3 Capo reparto 13 

4 Assistente tecnico antincendi 1 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 68 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 


Totale - 


Totale qualifiche dirigenziali 


6 
5 
Totale qualifiche funzionali C_135_] 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice nie : . Dotazione 
denominazione FIoHl prefessional organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale == 
Settima qualifica funzionale 
- 5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 53 
3 Capo reparto 25 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 103 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
Totale î 104 H 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 
16 Coadiutore 


Totale 


Ln] 
3 
E 
Totale qualifiche dirigenziali C_C] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 197 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


è 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ’ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 


List dle 
denominazione organica 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ENNA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
ACOEUO al terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ’ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale compiessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice GE : a Dotazione 
denominazione Profili professionali otaranica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale Fm si 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale Ea 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 3 
Totale ESSA 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 4 
6 Ispettore antincendi ‘ 3 
20 Responsabile amministrativo 1 
21 Responsabile amministrativo contabile 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 132 
3 Capo reparto 52 
4 Assistente tecnico antincendi 3 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 4 
Toiaie I 193 | 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 265 
17 Operatore amministrativo contabile 2 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 13 
16 Coadiutore 10 
Totale CZ 
Totale qualifiche dirigenziali COC] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


a 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


—- A 
O0aREÒLN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


= 


md 


26-11-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 276 
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Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLI' 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattifografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


Roio esa 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 


Nou 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ’ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


di 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice : - ‘ Dotazione 
denominazione Profil professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale Ci 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 2 
Totale Es) 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore K) 
Totale CI 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi È) 

6 Ispettore antincendi ‘ 4 

20 Responsabile amministrativo 1 

21 Responsabile amministrativo contabile 2 
Totale [n an 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 188 

3 Capo reparto 67 

4 Assistente tecnico antincendi 4 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 4 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

î Vigile del fuoco 344 

17 Operatore amministrativo contabile 2 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 11 

16 Coadiutore 12 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


26-11-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 4 
SOUS Profili professionali Botazione 
denominazione : p organica 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI GORIZIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


1 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale E 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
1 


21 Responsabile amministrativo*contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


2 Capo squadra 68 
3 Capo reparto 29 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Totale 102 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 112 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 


Totale 


Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 
16 Coadiutore 


6 
5 
Totale REI 


Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 232 


Totale complessivo C_23_] 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; A È Dotazione 
denominazione Profili professionali i organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente LI 
Totale CT] 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 2 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 3 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 56 
3 Capo reparto 23 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 114 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 6 
16 Coadiutore 5 
Totale I 
Totale qualifiche dirigenziali CT] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


PA, STO 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; y ; Dotazione 
denominazione Folli professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale CZ] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale RE | 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 48 

3 Capo reparto 18 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 100 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 


denominazione organica 


dd 
O0OARPON 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ISERNIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile dei fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


da 7, IR 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 


— 
dEAWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


_ 85 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 


DEARWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


— 86 — 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice i Data Dotazione — 
denominazione Profili professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LATINA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Ottava qualifica funzionale 
7 ispettore antincendi direttore 1 
Totale CT] 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi K) 
6 Ispettore antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 60 
3 Capo reparto 28 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 3 
Tolale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 128 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Tolale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 7 
16 Coadiutore 7 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali CT] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


— 87 - 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione organica 


è 
O0ORLEON 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


Ra 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ? _ ; Dotazione 
deriominzzione Profili professionali draanicà 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI! LECCO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale I 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi 1 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 25 

3 Capo reparto 8 

4 Assistente tecnico antincendi 1 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 51 

17 Operatore amministrativo contabile 1 
Totale [5] 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 3 

16 Coadiutore 2 
Totale 1] 
Totale qualifiche dirigenziali CT] 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


_ 89 — 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ‘ 3 , Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale ci 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 63 

3 Capo reparto. 27 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 144 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice 3 ; a Dotazione 
denominazione Poi professional organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LODI 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale esso] 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale Essi] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 1 

6 Ispettore antincendi 1 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale Es 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 25 

3 Capo reparto 8 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 51 

17 Operatore amministrativo contabile 1 
Totale 2] 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 3 

16 Coadiutore 2 
Totale 1 
Totale qualifiche dirigenziali CTD] 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico telecomunicazioni 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Apparecchiatore elettronico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico telecomunicazioni 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Apparecchiatore elettronico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


‘Addetto alle lavorazioni 


Totale 
Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione organica 


OR RWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali. evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


— È 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MASSA CARRARA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 
Assistente.tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


— 95. — 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice Profili professionali DAAZIone i 
denominazione organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MATERA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale [= 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale Csa 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale [I 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 40 
3 Capo reparto 18 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
‘18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 84 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale I 86 Î| 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 6 
16 Coadiutore E) 
Totale RI 
Totale qualifiche dirigenziali CT] 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 165 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice A È ° Dotazione 
denominazione , Profili professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CC] 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale CI 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi * 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale CEI 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 66 

3 Capo reparto 32 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 156 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro 4 
Codice a ; i Dotazione 
denominazione Profili professionali organica 


— 
O0RORPWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 


ln nanne eee‘ c’ccn-È»- cite Eye :*-CTE*EÈé-é;.;.i.WéWilckcie--e--iiieli nni 
denominazione organica 


Nou 


—A 4 
dapwn 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MODENA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


‘Ispettore antincendi direttore 


Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


—À Aa 
O0QaAAEAN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


— 100 — 


}-bR} 


339 
130 


484 


L-- 


508 


513 


- 


20 
17 
37 


il 


26-11-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


è È 
O0OAPWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NOVARA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente ‘amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice Profili professionali Palezione 
denominazione organica 
. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NUORO 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale” Ei 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 2 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale 2] 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 56 
3 Capo reparto 28 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 116 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale | 118 j 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 6 
16 Coadiutore 5 


Totale i] 
Totale qualifiche dirigenziali [ee 


Totale qualifiche funzionali C_223_] 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice : l : Dotazione 
dominazione Profili professionali smania 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI- ORISTANO 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale CC 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale Re 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 32 
3 Capo reparto 13 
4 Assistente tecnico antincendi. 2 
18 Assistente amministrativo 2 
‘19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco ‘ 68 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 
16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali. 


Dotazione 
organica 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi * 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale ‘ 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice N È ; Dotazione 
ienominazione Profili professionali oraanica 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 


1 
ci 
3 
Totale [o® o] 
4 
4 
1 
2 


Settima qualifica funzionale 


5 Collaboratore tecnico antincendi 
6 Ispettore antincendi 
20 Responsabile amministrativo 


21 Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


2 Capo squadra 164 

3 Capo reparto 63 

4 Assistente tecnico antincendi 4. 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 4 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

41 Vigile del fuoco 312 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale CE 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 11 

16 Coadiutore 12 


Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo . 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


Nou 


——À —4 
dIRWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PARMA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale ‘ 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


a 
OOPRPEW!WN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale - 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


dawn 


Profili professionali 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESARO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 


Totale 

Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
LI ice; Profili professionali Rolazione 
denominazione organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale [ee] 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale 1] 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 74 

3 Capo reparto 29 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 128 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Now 


15 
16 


Profili professionali 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


— A 
ODPRE!WN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice i A ” Dotazione 
denominazione P:rolili prolessionali ; organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISTOIA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale CC] 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale CC] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 52 

3 Capo reparto 23 

4 Assistente tecnicò antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 2 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 104 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PORDENONE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale ‘ 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ta ; ; Dotazione 
Henérainazione Profili professionali Grasnica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi-direttore 2 
Totale 2] 
Settima qualifica funzionale 
S Collaboratore tecnico antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale EI 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 60 
3 Capo reparto 28 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Total 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 120 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Total CZ] 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 6 
16 Coadiutore 5 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


— 11S — 


26-11-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 276 
Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; î ; Dotazione 
denominazione > Profili professionali organica 


nu 


21 


do PEN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PRATO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Settima qualifica funzionale - 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra ‘ 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 


Nown 


39 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI. REGGIO CALABRIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale ‘ 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Coliaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 

Ragioniere. 

Assistente tecnico telecomunicazioni 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Apparecchiatore elettronico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali - 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . 


Profili professionali 


Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


Nou 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


dl 
d>BaWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali’ 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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‘Tabella A . 
Quadro 4 
Codice } ; ; Dotazione 
denominazione Prati professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale. CI 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale CI 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale CI 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 3 

6 Ispettore antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Tolale cases 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 56 

3 Capo-reparto 23 

4 Assistente tecnico antincendi 1 

18 Assistente amministrativo- 2 

19 Ragioniere 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 120 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali 


Dotazione 


denominazione organica 


—- a 
OBPRPWN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIETI 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali - 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 4 
09 ce Profili professionali Datazione 
denominazione organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale CCI 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore ‘1 
Totale AI 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi LÌ 

6 Ispettore antincendi 1 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale [I 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 61 

3 Capo reparto 24 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile def fuoco 91 

17 Operatore amministrativo contabile L 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 3 

16 Coadiutore 2 
Totale qualifiche dirigenziali [ca] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


dDIaRWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 


‘ Ispettore antincendi coordinatore 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 


. Responsabile amministrativo 


Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra. 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 


‘Ragioniere 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4. 


Dotazione 
organica : 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale - 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Fotale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale. 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale ‘ 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


39 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI 


‘Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


.Ispettore antincendi direttore 


Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico telecomunicazioni 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 


‘ Dattilografo 


Coadiutore 

Apparecchiatore elettronico 
Totale 

Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali : 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo-contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta. qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; ; . Dotazione 
denominazione : Pironi professionali organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SIENA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale: 
7. Ispettore antincendi direttore 2 
Totale CZ 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 3 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 56 
3 Capo reparto 28 
4 Assistente tecnico antincendi 1 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 116 
17 Operatore amministrativo contabile 
Ra Aclcietta ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 
16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


Nou 


—- 
O0OAÒSN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SIRACUSA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale: 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


Pa DWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 


+ Responsabile amministrativo contabile 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto’ 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


- Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


— 
OOALWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO 


Dirigenti area operativa-tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi * 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 


Profili professionali Dotazione 


denominazione organica 


DdDEaBRWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Responsabile amministrativo contabile . 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente .tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 


ss 
a 
2 
I 
40 
13 
2 
2 
1 
80 
1 
1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 6 
Coadiutore 5 
Totale is] 
Totale qualifiche dirigenziali C_TT] 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 157 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice SERI l R Dotazione 
denominazione Profili professionali braamnica = * 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERNI 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente i 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale 

7. Ispettore antincendi direttore 2 
Totale CZ] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 44 

3 Capo reparto 18 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

i Vigile del fuoco 92 

17 Operatore amministrativo contabile 1 

83 ‘Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale. 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 6 

16 Coadiutore 5 
Totale CC 
Totale qualifiche dirigenziali (TC 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 
organica 


—_ 
DOARWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


‘ Ottava qualifica funzionale 


Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi ‘ 

Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
Codice ; x ; Dotazione 
denominazione Profili professionali anfanizà 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI 
‘ Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 1 
Totale OI 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
6 Ispettore antincendi 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale CS 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 104 
3 Capo reparto 57 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 208 
17 Operatore amministrativo contabile 
83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 
16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 
SOI ice Profili professionali Dotazione 
denominazione organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 4 
Totale LI 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale E] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

6 Ispettore antincendi ‘ 2 

21 Responsabile amministrativo contabile - 2 
Totale [Resco 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 76 

3 Capo reparto 40 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 3 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 152 

17 ‘ Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 4 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


doaaWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


39 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI UDINE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 


+ Assistente amministrativo 


Ragioniere 
Assistente tecnico telecomunicazioni 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Apparecchiatore elettronico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Profili professionali 


Dotazione 
organica 


Da RWN 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VARESE 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


— 139 — 


}-ER} 


108 


_ da A 
II - IR f- 


26-11-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 276 


Codice 


Profili professionali 


Tabella A 
Quadro 4 


Dotazione 


e tzogeoWVWV«[e[‘ eo‘ E 
denominazione organica 


20 


79 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo 
Responsabile amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico motorista 
Assistente tecnico telecomunicazioni 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Pittore specializzato 

Elettricista specializzato 


Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 


Aggiustatore meccanico specializzato 
Elettrauto specializzato 
Motorista meccanico specializzato 


Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 


Collaudatore meccanico 


Apparecchiatore elettronico specializzato 


Addetto ai terminali evoluti 
Totale 
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Codice 
denominazione 


Profili professionali 


Dotazione 
organica 


segue Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Coadiutore 

Pittore 

Elettricista 

Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 
Aggiustatore meccanico 

Elettrauto 

Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Operatore lavorazioni materiali non metallici 
Apparecchiatore elettronico 

Totale - 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle favorazioni 
Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionahi 


Totale complessivo 
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. Dotazione 


denominazione organica 


dDdaPRWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERBANIA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale ” 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo: 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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18 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI 


Dirigenti area operativa tecnica 


Dirigente 
Totale 


‘Ottava qualifica funzionale 


Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Vigile dei fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice 
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Profili professionali 


Dotazione 
organica 


dERWN 


15 
16 


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERONA 


Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ispettore antincendi coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ispettore antincendi direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore tecnico antincendi 
Ispettore antincendi * 

Responsabile amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Capo, squadra 

Capo reparto 

Assistente tecnico antincendi 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Vigile del fuoco 

Operatore amministrativo contabile 
Addetto ai terminali evoluti . 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Coadiutore 

Totale 

Totale qualifiche dirigenziali 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VIBO VALENTIA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
7 ispettore antincendi direttore 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 1 
6 Ispettore antincendi 1 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale CE 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 41 
3 Capo reparto 18 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19. Ragioniere 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 83 
17 Operatore amministrativo contabile 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15. Dattilografo 3 
16 Coadiutore 2 
Totale LI 
Totale qualifiche dirigenziali Cl 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice ; Pa Dotazione 
denominazione FIGRIL professional organica 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 1 
Totale E=4e=] 
Nona qualifica funzionale 
8 Ispettore antincendi coordinatore 1 
Totale CC 
Ottava qualifica funzionale 
7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale ez =] 
Settima. qualifica funzionale 
5 Collaboratore tecnico antincendi 2 
6 Ispettore antincendi ‘ 2 
21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Sesta qualifica funzionale 
2 Capo squadra 72° 
3 Capo reparto 33 
4 Assistente tecnico antincendi 2 
18 Assistente amministrativo 2 
19 Ragioniere 3 
Totale 112 
Quinta qualifica funzionale 
1 Vigile del fuoco 148 
17 Operatore amministrativo contabile LL 
83 Addetto ai terminali evoluti 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
15 Dattilografo 9 
16 Coadiutore 8 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali COC] 


Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


Me 


26-11-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 276 


Tabella A 
Quadro 4 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO 

Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente Ù 
Totale CT 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 2 
Totale CC] 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 2 

21 Responsabile amministrativo contabile 1 
Totale =] 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 48 

3 Capo reparto 18 

4 Assistente tecnico antincendi 2 

18 Assistente amministrativo 2 

19 Ragioniere 1 
Tolale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 100 

17 Operatore amministrativo contabile 

83 Addetto ai terminali evoluti’ 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 

16 Coadiutore 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 


Totale complessivo 
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Codice È ; è Dotazione 
denominazione Profili professionali blusnica 

Riepilogo Comandi Provinciali Vigili del Fuoco 
Dirigenti area operativa tecnica 
Dirigente 101 
Totale 
Nona qualifica funzionale 

8 Ispettore antincendi coordinatore 71 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 

7 Ispettore antincendi direttore 169 
Totale 
Settima qualifica funzionale 

5 Collaboratore tecnico antincendi 247 

6 Ispettore antincendi 160 

20 Responsabile amministrativo 13 

21 Responsabile amministrativo contabile 120 

79 Càpo tecnico 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 

2 Capo squadra 7.601 

3 Capo reparto 3.131 

4 Assistente tecnico antincendi 220 

18 Assistente amministrativo 210 

19 Ragioniere 224 

78 Assistente tecnico motorista 3 

82 Assistente tecnico telecomunicazioni 8 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 

1 Vigile del fuoco 14.790 

17 Operatore amministrativo contabile 117 

51 Pittore specializzato 3 

55 Elettricista specializzato 2 

63 Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici 3 

65 Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 2 

69 Aggiustatore meccanico specializzato 2 

71 Elettrauto specializzato 3 

73 Motorista meccanico specializzato 5 

75 Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici 2 

76 Collaudatore meccanico 3 

81 Apparecchiatore elettronico specializzato 24 

83 Addetto ai terminali evoluti 93 


Totale 
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ga. Profili professionali ” cala 

Quarta qualifica funzionale 

15 Dattilografo 749 

16 Coadiutore 675 

50 Pittore 2 

54 Elettricista 

62 Operatore lavorazione profilati e laminati metallici 3 

64 Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 2 

68 Aggiustatore meccanico 2 

70 Elettrauto 3 

72 Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche 4 

74 Operatore lavorazioni materiali non metallici 2 

80 Apparecchiatore elettronico 21 
Totale 
Terza qualifica funzionale 

39 Addetto alle lavorazioni 50 
Totale 


Totale qualifiche funzionali 28.743 


Totale qualifiche dirigenziali 
28.844 


Totale generale 


97A9194 
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Corso Umberto !, 19 
SASSARI 

LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 


SICILIA 


ACIREALE 

CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8/10 

AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Europa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto 1, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & GALIA 
Via Q. Sella, 106/108 

CATANIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuele, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F. Riso, 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittorio Emanuale, 19 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso italia, 132/134 

MESSINA È 
LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Orlando, 15/19 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

S. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/86 R 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martelli, 22R 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria». 
Via Cavour, 46R 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA S.n.c. 
Via Milte, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amadeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallè, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Terme, 5/7 

VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11. 


UMBRIA 


FOLIGNO , 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 
CARTOLERIA CANOVA 
Corso Mazzini, 7 


"PADOVA 


IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 
LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma, 114 

ROVIGO 


. GARTOLIBRERIA PAVANELLO 


Piazza V. Emanuele, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Catmaggiore, 31 
VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.2.S. 
S. Marco 1893/B - Campo S..Fantin 
VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA L.E.G.1.S. 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: | 
— presso le Agenzie dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato In ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E, CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
inclusi tutti i supplementi ordinari: ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti, 
E BNNUBID cin L. 440.000 regionali: 
= Semestrale:.;icocrtiarnirao peri i L. 250.000 = annuale... ici iireaie lic ivan legati L. 92.000 
- semestrale .............. L 59.000 


Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 
generale, inclusi i soli supplementi ordi- 


nari contenenti i provvedimenti legislativi: Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


cambio niiscrer rino L 350000 Cene 
="SOMes dle rraii a So SIRO AMOS ii ii ia L. 231.000 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- - semestrale ................ 0 L. 126.000 
tenenti i soli provvedimenti non legislativi: ” 
- annuale ..............- L. 100.000 Tipo F - Abboriamento ai fascicoli della serie generale, 
- semestrale ........................ L 60.000 inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai 
fascicoli delle quattro serie speciali: 


Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


l iaia à SSANNUAÒ: 1 sn a L 950.000 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - semestrale ............... L. 514.000 
costituzionale: 
sannuale’ iaia ah L. 92.500 Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 
- semestrale ........................ L. 60.500 generale inclusi i supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi e ai 
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee: {escluso tipo A2): . 
= AMNUAÌO iii L 236.000 “annuale iii peri pena so L 850.000 
REI ERI RISE PE RAI L. 130.000 «semestrale: ...;.. i. ici L. 450.000 


Integrando con la somma di L. 125.000 i/ versamento relativo ai tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997: 


Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale ............. L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione ............. , L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle // serie speciale Concorsi su asariti LL... L. 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione... L. 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ...........0. L. 1.500 
Supplementi straordinari per là vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..................0. L. 1.500 
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale ........................ RE SR RC MAO RI ROERO RIO TRI RESA AN ELORIAO L. 140.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ............ i L. 1.500 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo dei Tesoro» 
Abbonamento annuale: uu, ivi ii ii TOSSE LA RR ORE TERRE RR RR TE ina Fa L 91.000 
Prezzo:di vendita di un'fascicolo: iii ii e e E E E Ra E O E Na ae i oe L. 8.000 
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 
(Serle generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)... L. 1.300.000 
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale... L. 1.500 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . 0 L. 4.000 
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 
PARTE SECONDA - INSERZIONI : 

Abbonamento amate: plan ee a ae erre ae L. 410.000 
‘Abbonamentò:semestrale:.;-ii li o E A EI ALTI DARE EA e e Sa I. 245.000 


DIRI DET e RR SORA VR RE Seta A 1.550 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti Me (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni MW (06) 85082150/85082276 - inserzioni W@ (06) 85082146/85082189 


LIL 


*411250276097 L. 15.000 


